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Kain. on the 6th, 7th and 8th, 48 in.— on the 10th and 11th, 56-or 
the 22d and 24th, 1 3. Total, 1.17. 
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Rain on the 3d and 4th, .28 in— on the 9th, .18— on the 16th and 
17th, .82— on the 19th, .79— a little on the 27th and 28th. Total, 2.07. 
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Mean temperature deduced from three observations each day 46.86' 
ditto maxima oi' heat and cold 45.08 

Mean height of barometer - - 29JH6 in. 
Greatest monthly range of ditto. - 1.18 
Rain - -1.22 
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Mean temperature deduced from three observations each day 38.92* 
ditto maxima of heat and cold 36.89 

Mean height of barometer ... 29,976 in. 
Greatest monthly range of ditto. - - 1.22 

Rain and snow reduced to water - - 1.67 



